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mière sera une quantité affectée du même signe que u!-"'\ et la seconde une quantité affectée du même signe que v>'*. Par suite le quotient qu'on obtient en divisant la seconde fraction par la première, savoir
sera, pour des valeurs de x infiniment rapprochées de a, une quantité finie, mais différente de zéro et affectée du même signe que le rapport
r(«)
Donc alors la valeur de
sera infiniment petite, finie, ou infiniment grande, en même temps que le produit
Or, si la différence x — a vient à changer de signe en passant par zéro, le produit (24) ne pourra changer de signe en passant par l'infini qu'autant que la différence m — n sera impaire et positive et, dans ce cas, le produit (24) passera du négatif au positif ou du positif au négatif, suivant que la valeur du rapport
m
correspondant à œ~ a sera positive ou négative. Donc l'indice de la fraction (21) s'évanouira si la différence m — n est paire ou négative, et cet indice deviendra H- i ou — i lorsque -la différence m — n sera
impaire et positive, suivant que le rapport ^j deviendra positif ou négatif pour a? = a.
Corollaire. — Si a est une racine simple de l'équation (19), sans
QEuvres de C. — S. H, t. I.                                                                                              D-*ies, mais différentes de zéro, dont la pré-mier ordre u' en multipliant chaque terme de la fonction u par l'exposant de x dans ce terme, et diminuant ce même exposant crime unité; 2° que, pour obtenir les dérivées de u des divers ordres, il+ L = ^.
